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吉野 川 めぐ り 

4 人 乗り の 小舟 に 乗っ て 、 渦 潮 や 渓流 下り な ど を 楽し お 片道 約 5 分 
の 川 の 旅 で す 。 806 匹 の いた ずら た ぬき が あちら こち ら で 迎 えて 
くれ ます 。 スリ ル も ある 、 笑 いも あふ れる 、 盛 り だ くさ ん の 急流 す 
べり 。 


吉野 川 め ぐり (あす た お らん ど 徳 島 ) 


座 選 収容 人 数 4 名 ボー ト 

ボー ト 数 16 隻 

最大 速度 約 35Km/ 時 

流速 約 6078m/ 分 (設計 値 ) 
長 さ 約 570m 

輸送 能力 (設計 値 ) 約 410 名 / 時 

ボー ト 重 量 約 240Kg( 空 ) 

制御 方 式 区 間 制 御 シ ステ ム 

動力 約 180kW 


三 精 テ クノ ロジ ー ズ 株 式 会 社 


Yosinogawa-meguri (Asutamuland Tokushima) 

Is a 5 minutes river trip by 4 person-boat. Enjoy swirling tide 
and down the mountain stream. 206 mischievous badgers 
welcome you here and there. Flume Ride, with thril, full of 
laughter, a lot of fan・・・ 


Yosinogawa-medguri (Asutamuland Tokushima) 


Seating 4 Persons/Cabin(a child and an adult) 
Number of boats 16 

Max. Speed Approx. 35km/h 

Water flow rate Approx. 60-72m/min. 
Waterway length Approx. 570m 

Hourly capacity Approx. 410 

Weiqht of boat Approx. 240kq 


Section control 
Approx. 180kW 


Control system 
Electrical requirement 


Yoshinogawa-meguri 


(I 旧 三 精 輸 送 機 株 式 会 社 ) 
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